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Pour le prósent ouvrage, j’ai bónóficie du matóriel qui m’a ótó envoyó par Monsieur 
le Dr. P. Cochereau, provenant de la collection Fleautiaux (Musóuin d’Histoire Naturelle 
do Paris) et de la collection A. Fauvel (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgiąue), 
ainsi que de celui qui a óte recueilli par Monsieur B. Malkin et transmis H 1’Institut Zoolo- 
gique do 1’Acadómie Polonaise des Sciences. Je tiens a remercier cordialement tous ceux 
qui ont mis ce matóriel a ma disposition. 


Rhyzobius nigripennis Fatjy. 


Rhizobius nigripennis Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 322. 

Rhizobius nigripennis: Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 92. 

Rópartition: Nouyelle Calódonie. 

Matóriel ótudió: Noumóa, Bougier, Rhizobius nigripennis Fvl., coli. A. Fauvel. J- 
dósigne ce specimen en tant que lectotypus; Nouyelle Caledonie, coli. A. Fauvel, 2 exemo 
plaires. 


Cette espece a ótć dćcrite par Fauvel, 1903 de Nouyelle Calódonie et 
n’est citóe que dans le catalogue de Korschefsky, 1931. 

Le corps (fig. 1) est fortement bombó en formę d’ovale allonge. Les points 
sur la tete sont grands et espacós. La surface des interyalles porte une sculp- 
ture tres apparente sous formę de petites stries irregulieres, partiellement re- 
liees entre alles en petits groupes. Le pronotum est d’un brun rougeatre. Les 
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bords latóraux presąue droits, avec un lisóre apparent. Le bord antórieur est 
arque. Les angles antórieurs sont fortement arrondis et ne forment pas saillie 
vers l’avant. Les points sur le pronotum sont grands et profonds, si denses 
que la distance entre eux est infórieure a leur diametre. Les intervalles entre 
les points sont tres lógerement striós. Le scutellum est petit aux bords legere- 
ment arquós, d’un brun rougeatre. Les ólytres noirs avec un disque de teinte 



Fig. 1-10. Rhyzobius nigripennis Fauv. Fig. 1 — corps, fig. 2 — ligne fómorale, fig. 3 — 
dernier sternite du małe, fig. 4 — dernier sternite de la femelle, fig. 5-8 — appareil gónital 
du m&le, fig. 9 — plates gónitales, fig. 10 — receptaculum seminis. 

brune rougeatre. Les poils sont longs, raides, foncós avec un reflet doró. Les 
points sont trós grands, profonds, et tres denses, si bien que la distance entre 
eux est infórieure a leur diametre. Pres de la suture, dans la moitió antórieure, ils 
forment yaguement deux rangs. Les intervalles sont lisses. 

Le dessous du corps est d’un brun sombre; les pattes brunes. Les ćpipleu- 
res des ólytres d’un brun rougeatre. La ligne fómorale (fig. 2) entiere atteignant 
par l’arc la moitić de la longueur du segment. Le bord postórieur du dernier 
sternite du małe (fig. 3) est tres lógerement incurvó, les poils courts et drus. 
Le dernier tergite du małe a de longs appendices de base, les poils longs et drus. 
Le dernier sternite de la femelle (fig. 3) est arquó en demi-lune, les poils courts 
et clairsemós. 

Longueur du corps — 2,5 mm. 
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Appareil gćnital du małe (fig. 5-8). La longueur du pónis est ógale a celle 
des parameres. Vu de cótó, le penis se retrćcit progressiyement de la base vers 
le bout; il est lógerement arąuó. La longueur du penis est de 0,25 mm, sa lar- 
geur a la base de 0,07 mm et sa plus grandę largeur vue d’en bas de 0,08 mm. 
Les parameres sont fins quelque peu ólargis au bout, insensiblement arquós; 
les poils longs assez rares. La partie de base est presque circulaire. Le trabes 
est long. II dópasse quelque peu en longueur le pónis et la partie de base prises 
ensemble. Le siphon est fin avec un petit sac siphonal. Voir dessin pour le di- 
stale du siphon (fig. 8). 

Appareil gónital de la femelle. Plates genitales (fig. 9) assez larges, tres 
allongóes. La base est fortcment retrócie, quelque peu arquóe. Poils drus et 
longs. Longueur de la piąte gónitale 0,48 mm; la plus grandę largeur ótant 
de 0,1 mm. Le receptaculum seminis (fig. 10) est fortement allongć avec de 
nombreux sillons et anneaux. 

Par son aspect extórieur ainsi que par la structure de 1’appareil gónital 
małe et femelle, cette espece se diffórencie nettement des deux autres especes 
de ce genre rópandues ógalement en Nouyelle Calódonie. 


Rhyzobius pulchellus (Montr.) 

Epilackna pulchella Montrouzier, 1861, Ann. Soc. ent. France, 4: 306. 

Exoplectra ? pulchella : Fauvel, 1867, Not. Ent., 1: 209. 

Epilachna pulchella : Crotch, 1874, Rev. Coce.: 90. 

Ehizobius pulchellus: Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 321 (part.). 

Khizobius pulchellus : Korschefsky, 1931, Col Cat., 118: 93. 

Rópartition: Nouyelle Calćdonie, Art. 

Matóriel ótudió • Canala, coli. A. Fauvel, 1 ex.; Coulóe, coli. A. Fauvel, 1 ox. 

Cette espfece a ćtó dócritc par Montrouzier, 1861 de Pile Art et de Nou- 
velle Calćdonie. Dans cette description, il est clairement indiqu6 que les exem- 
plaires ont des «ólytres d’un bronzó brillant». Pourtant, Fauvel, 1903, indi- 
que que les exemplaires bruns n’ont probablement pas acquis leur teinte dófi- 
nitiye et c’es pom i quoi il inclut dans cette espece ógalement les exemplaires 
a ólytres noirs. Les exemplaires de la collection Fauvel (deux ex. bruns et 
deux noirs) que j’ai ótudiós montrent que ceux a ólytres bruns sont entiere- 
ment sclórosós. Ils se diffórencient de ceux a ćlytres noirs et appartiennent 
a deux especes distinctes. A part la couleur, ces especes se distinguent par la 
ponctuation des ólytres, ainsi que par la structure des organes gónitaux du 
małe. 

Le corps (fig. 11) est modóróment bombę en formę d’oyale. La surface 
infórieure, le dessus du corps et les pattes sont brunatres. Les ólytres ont un 
reflet mótallique. Les points sur la tete sont assez grands et denses. Les inter- 
yalles portent quelques stries irrógulieres. Les bords latóraux des dlytres son 
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presque droits, nettement arquós, le bord antórieur droit, la base portant un 
lisóró dólicat. Les angles antórieurs, tres largement arrondis, ne forment pas 
saillie vers l’avant. Les points sur le pronotum sont assez grands et denses, 
si drus que la distance entre eux est inferieure a leur diametre. La surface entre 
les points est lisse, seules quelques rares stries irrógulieres et tres fines apparais- 
sent pres des points. Le scutellum est petit, óquilatóral. Les bords latóraux 



Fig. 11-17. Rhysobius pulchełlus Montr. Fig. 11 — corps, fig. 12 — ligpe fómorale, fig. 13 — 
dernier stemite du mdlę, fig. 14-17 — appareil gen i tal du mdlę. 


ont un lisóró dólicat et ne sont pas dópliós. Les tubercules humórales sont gran- 
des, nettement apparentes, situóes plus pres de la base que du bord latóral. 
Les poils sont courts, dressós, dorós. Quelques poils longs et sombres y sont 
dissóminós. Les points sur les ólytres ne sont pas tres nets, de grandem- quelque 
peu diffórente; ils sont plutót grands, peu profonds et denses, si bien que la 
distance entre eux inferieure a la moitió de leur diametre. La surface entre les 
points est nettement et irrógulierement strióe. Les carenes prosternales con- 
vergent vers l’avant sous formę d’un grand arc. La ligne fómorale (fig. 12) 
est entiere, son arc atteint les s / 4 de la longueur du segment. Le dernier ster- 
nite du małe (fig. 13) est courbó avec le bord postórieur incuryó, les poils courts 
et rares. Le dernier tergite du małe est long avec des appendices de base larges 
et courts, les poils courts et assez drus. 

Longueur du corps — 2,4 mm. 
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Appareil gónital clu małe (fig. 14-17). La longueiir du penis est a peine 
l>lus petite que celles des parameres. Le penis est massif; vu de cotó, il est droit 
et s’amincit insensiblement de la base vers le bont. Yu du bas, il est piat et 
largement arrondi au bout. La longueur du penis est de 0,25 mm, sa largeur 
a la base de 0,09 mm et sa plus grandę largeur d’en bas de 0,1 mm. Les para¬ 
meres sont larges, s’ólargissant progressivement vers le bout. Les poils tres 
rares et courts. La partie de base s’allonge vers le trabes. Celui-ci est long. 
Sa longueur est beaucoup plus grandę que celle du penis et de la partie de base 
prises ensemble. Le siphon est courbó avec un petit sac siphonal. Voir le dessin 
pour le distale (fig. 17). 

Rhyzobius nigrorałus sp. nov. 

Rhizobius pulchellus: Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 321 (pars). 

Rhyzobius pulchellus : Bielawski, 1961, Niponius, 1 (13): 1 

Le corps (fig. 18) est modóróment bombó en formę d’ovale Tout le corps 
est noir, seule la partie anterieure de la tete et le bord antórieur du pronotum 
portent des marques brunatres. Chez les males, toute la tete est brunatre et 
le pronotum peut aussi etre brun sur les cótós chez certains exemplaires. Les 
ólytres sont toujours noirs, d’un brillant mótallique dólicat qui, parfois, prend 
un reflet brun sur les cótós. La pubóscence a une teinte argentóe, elle est longue 
et raide avec de rares poils noirs. La tete porte de gros points denses. Les inter- 
valles sont brillantes. Les bords latóraux du pronotum sont óchancrós et ar- 
quós. Lebord antórieur est droit. Les angles antórieurs sont largement arron- 
dis et ne forment pas de saillie vers 1’ayant. La ponctuation du pronotum est 
assez grandę et dense, profonde; la surface entre les points ótant lisse. Les bords 
latóraux des ólytres ont un lisóró dólicat. Les tubereules humórales sont gran- 
des, formant une nette saillie, a distance ógale de la base et du bord latóral. 
La ponctuation des ólytres est tres nette. Les points sont grands et profonds, 
rópartis de maniere dense; la distance entre les points ótant ógale ou plus pe¬ 
tite que leur diametre. La surface entre les points est lisse. Les carenes proster- 
nales sont d’abord rangóes parallelement au bord de 1’apophyse et convergent 
ensemble vers l’avant. La ligne fómorale (fig. 19) est entióre, son arc atteignant 
les 2 / 3 de la longueur du segment. L’apophyse du premier segment abdominal 
porte de gros points. Le dernier sternite du małe (fig. 20) est court, insensible¬ 
ment coimbó, le bord posterieur ótant lógerement óchancró; la pubescence est 
assez longue et drue. Le dernier tergite du małe porte des apophyses de base 
larges avec une pubescence longue et drue. Le dernier sternite de la femelle 
est court, insensiblement courbó avec une pubescence courte et clairsemóe. 
Le dernier tergite de la femelle porte une pubescence courte et clairsemóe. 

Longueur du corps de 2,1 a 2,5 nim. 

Appareil gónital du małe (fig. 21-24). Le penis est nettement plus court 
que les parameres. Sa longueur est de 0,24 mm, sa largeur a la base de 0,07 m, 
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la plus grandę largeur d’en base est de 0,1 nim. Yu de cótó, le penis a une lar- 
geur presąue partout egale, il est lćgerement cffile au bout. Yu du bas, il se 
retrócit progressivement de la base vers le bout. Les parameres sont lógere- 
ment courbós, quelque peu ólargis dans la premiero moitić, la pubescence est 



Fig. 18-26. Rhyzobius nigrovatus sp. n. Fig. 18 — corps, fig. 19 — ligne femorale, fig. 20 — 
dernier sternifco du małe, fig. 21-24 — appareil genital du m&le, fig. 25 — plates gónitalcs, 

fig. 26 — receptaculum seminis. 

drue et longue. La partie basale est allongóe en direction du trabes. Le trabes 
est presque droit, d’une largeur ógale sur toute la longueur. Sa longueur dćpas- 
se eelle du pónis. 

Appareil gónital de la femelle. Les plates gónitales (fig. 25) sont fortement al- 
longóes, ótroites au bout. Les poils sont courts et rares. La longueur de la piąte 
gónitale est de 0,45 mm, sa plus grandę largeur de 0,07 mm. Voir dessin pour 
le receptaculum seminis (fig. 26). 

Holotype: «Cocotier, Noumóa, Nouyelle Calćdonie, Aout 1968, leg. P. 
Cochereau» — małe. 

Paratypes: Deux exemplaires provenant de la nieme localitó que le holo¬ 
type, ainsi que deux exemplaires de la collection A. Fauvel: 1 . Noumóa, 2. 
Nouvelle Calódonie. Les cinq exemplaires suiyants ont ótó reeueillis par P. 
Cochereau dans les Nouyelles Hóbrides sur Pile Vatć, 1966. 

Le holotype et 7 paratypes sont conseryes a PInstitut Zoologique de 1’Aca- 
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domie Polonaise des Sciences et deux paratypes — a 1’Institut Eoyal des Scien¬ 
ces Naturelles de Belgiąue a Bruxelles. 

Cette espece est coccidiphage. 

Le Rhyzobius nigroimtus sp. n. est proche du Rhyzobius pulchellus (Monte.) 
dont il se distingue par la couleur noire des elytres. De plus, la ponctuation des 
elytres du R. nigrovatus sp. n. est tres nette et les intervalles trós brillants, 
tandis que chez R. pulchcllus (Monte.), la ponctuation est moins apparente 
et les intervalles portent une microsculpture assez nette. La ligne fómorale 
ateint chez R. nigroratus sp. n. les 2 / 3 de la longueur du segment, tandis qu’elle 
atteint les 3 / 4 chez le second. Le dernier sternite du małe chez l’espóce rócem- 
ment dócrite est rógulierement arquó, tandis qu’il est distordu chez R. pulchel¬ 
lus (Monte.). Chez R. nigrovatus sp. n., la longueur du pónis est nettement 
plus petite que celle des parameres et les poils sur les paramóres sont drus et 
longs. Par contrę, chez R. pulchellus (Monte.) le pónis n’est qu’insensiblement 
plus court que les parameres et les poils sont rares et tres courts. 


Stethorus bifidus Kapue 

Scymnus micros Fauvel, 1903, Eev. d’Ent., 22: 324 (part). 

Stethorus bifidus Kapur, 1948, Buli. Ent. Eos., 39: 317. 

Kópartition: Nouvelle Zćlande, Nouvelle Calódonie. 

Matóriel ótudió: Nouycllc Calódonio, Noumća, octobr© 1966, log. P. Cochereau, 1 
m&le; Noumća, Scymnus micros Fvl., coli. et dót. A. Fauvel, 1 femelle. 

Cette espece n’etait connue jusqu’a prósent qu’en Nouvelle Zólande, mais 
comme le suppose Kapue, 1948, elle est probablement rćpandue dans d’autres 
parties de la rógion australienne. Cette supposition est confirmóe par sa dó- 
couverte en Nouyelle Calódonie. 

Les exemplaires ótudiós montrent les memes caractóristiques que celles 
qu’indique Kapue, 1948. 

L’arc de la ligne fómorale (fig. 27) dópasse la moitió de la longueur du 
segment. Le dernier sternite (fig. 28) de la femelle est faiblement courbó avec 
de nettes apophyses de base, une pubescence raro et courte. Le dernier tergite 
(fig. 29) de la femelle est long avec de courtes apophyses de base, une pubescence 
courte et rare. 

Appareil gónital de la femelle (fig. 30). Les plates gónitales sont petites, 
disposóes en biais avec d’assez grandes tubercules sexuelles, le poił est rare 
mais assez long. La longueur de la piąte gónitale est de 0,09 mm, sa plus grandę 
largeur de 0,02 mm. Le neuvieme tergite a une base trós allongóe formant des 
apophyses. Le receptaculum seminis (fig. 31) est court mais large, le nodulum 
plus long que le cornu. 
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Fig. 27-37. Fig. 27-31 — Stethorus bifidus Kapur, fig. 32-37 — Scymnus (?) micros Fauv., 
fig. 27-33 — ligne fómorale, fig. 28 — dernier sternite de la femelle, fig. 29 — dernior ter- 
gite de la femelle, fig. 30 — appareil gćnital de la femelle, fig. 31 — receptaculum seminis, 
fig. 32 — anteime8, fig. 34 — dernier sternite du małe, fig. 35 — dernier tergite du małe, 

fig. 36-37 — appareil gónital du m&le. 


Scymnus ? micros Fauv. 

Scymnus micros Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 324 (part). 

Scymnus micros : Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 147. 

Rópartition: Nouvelle Calćdonie. 

Matóriel etudie: Noumóa, „Varićtó?”, Scymnus micros Fvl., coli. et det. A. Fauvel, 
1 małe. Je designe cet exemplaire commo lectotype. 

On a ótudió deux exemplaires provenant des collections A. Fauvel, qni 
ont ótó classós comme S. micros Fauvel. 11 s’est avórć que l’un d’eux appar- 
tient a 1’espece decrite par Fauvel et le second a 1’espece Stethorus bifidus 
Kapur. Etant donnó la ligne fómorale incomplete et le manque de carenes 
sur le prosternum, cette espece devrait etre classóe dans le genre Nephus Muls. 
La grandeur du corps ainsi que la structui ł e tres spócifique de 1’appareil g^ni- 
tal du małe font naitre de grands doutes. Egalement le manque de donnóes 
exactes sur les autres espece signalóes dans la rćgion australienne et 1’ótude 
d’un seul exemplaire, d’ailleurs partiellement endommagó, ne permettent pas 
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de dótermincr exactement la position taxonomique de cette espece. Je le laisse 
donc dans le genre Scymnus Kugl. jusqu’au moment 011 l’on disposera d’un 
plus grand nombre d’exemplaires. 

Le corps est fortement bombo, presąue sphórique, entierement noir. Les 
antennes (fig. 32) avec une gro&se massue composóe de quatre articles. Le der- 
nier article est fortement allongó. La longueur du troisieme article ógale pres- 
que celle des deux suivants. Le front est nettement bombę. Les points sur la 
tete sont tres pctits et fortement dissóminós. Les surfaces entre les points sont 
brillantes. Les bords latóraux du pronotum faiblement arąuós, avec un lisóró 
dólicat. Le bord anterieur est droit, la base nettement bordóe d’un long lisóró. 
Les angles antórieurs sont arrondis, formant une saillie infime vers l’avant. 
La surface est presque lisse avec des traces de piqures delicates. Les bords la- 
tóraux des ólytres out un lisóró tres dólicat; ils ne sont pas recourbós. Les tu- 
bercules humórales sont tres peu marquóes. Les points des ólytres sont tres 
l>etits et dissóminós. Les surfaces entre les points portent de nombreuses stries 
irrógulieres assez peu marquóes. Les ópipleures des ólytres, d’une lergeur atteig- 
nant le tiers de la longueur, se rótrócissent progressivement jusqu’aux deux 
triers de la longueut et s’atrophient ensuite. Ils sont legerement concaves dans 
le premier tiers de la longueur. Le prosternum est tres court, sans carenes, 
le dos lisse. L’arc de la ligne fómorale (fig. 33) atteint la lnoitió de la longueur 
du segment. Le dernier sternite abdominal du małe (fig. 34) est arquó en demi- 
lune, avec des apophyses de base tres courtes; les i)oils sont rares et courts. 
Le dernier tergite du małe (fig. 35) est fortement arquó avec des apophyses do 
base ótroites mais tres longues; les poils sont rares et courts. 

Appareil gónital du małe (fig. 36 a 37). Jja longueur du pónis dćpasse celle 
des parameres et constitue nettement une partie distincte qui n’est pas soudóe 
a la base. Yu de cótó, il rappelle une j)ipe par sa formę. Vu du haut, il est ólargi 
elliptiquement. Les parameres des bases des poils sont recourbós vers 1’intó- 
rieur. La i>artie de base est tres longue, le trabes ótroit et long. 


Scymnus (Pullus ) unicolor (Montr.) 

Epilachna unicolor Montrouzier, 1861, Ann. Soc. ent. Fr., 1: 306. 

Epilachna emarginata Montrouzier, 1864, Ann. Soc. linn. Lyon, 11: 219. 

Epilachna unicolor: Crotcii, 1874, Rev, Coce.: 90. 

Scymnus unicolor : Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 323. 

Scymnus unicolor: Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 149. 

Eópartition: Nouyelle Calódonie. 

Materiel ótudió: Nouvelle Calódonie, Nounióa Dalauney, coli. Fleutiaux, 3 ex.; 
Ile des Pius, coli. Fauvel, 1 ex.; Nouvelle Calódonie, coli. Fauvel, 1 ex.; Saint-Louis, Nou- 
velle Calódonie, Montrouzier, coli. Fauvel, 1 ex.; Noumóa, coli. Fauvel, 1 ex. 

Le corps est fortement bombę en formę d’un large ovale, d’un brun roux. 
L’avant dernier article des antennes (fig. 38) est fortement allongó. La longueur 
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du troisieme article est ógale a celle des deux suivants. La ponctuation sur la 
tete est assez grandę, dense, si bien que la distance entre les points est egale 
a leur diametre. Les interyalles sont lisses. Les bords antórieurs et lat4raux 
du pronotum sont droits. Les angles antórieurs sont legerement arrondis, pres- 
que droits. La base du pronotum possede un net lisóró; avant le scutellum, 
le lisóró est distant du bord postórieur. La ponctuation du pronotum est plus 
grandę que celle de la tete, disposóe d’une faęon telle que les interyalles sont 
plus petits que le diametre des points. Les bords des points sont bordes par 
des stries irrógulieres et peu yisibles. Les ólytres ont une bordure latórale nette. 



Fig. 38-47. Scymnus (Pullus) unicolor (Montr.). Fig. 38 — antennes, fig. 39 — lignc fómo- 
rale, fig. 40 — dernier sternite du małe, fig. 41 — dernier sternite de la femelle, fig. 42- 
45 — appareil gónital du małe, fig. 46 — appareil gónital de la femelle, fig. 47 — receptacu- 

lum seminis. 


Le scutellum est assez grand, quelque peu allonge. Les ólytres possedent une 
bordure apparente; les tubercules humćrales sont grandes et nettement mar- 
quóes. Les poils sont dorós, assez longs et raides. La ponctuation des elytres 
est petite, peu profonde, disseminće, les interyalles ótant plus grands que le 
diametre des points. Certains points sont a peine plus grands, sourtout ceux 
qui sont situós pres de la suture dans la premiere partie des elytres, ou ils for- 
ment une rangee óyidente. Les interyalles entre les points sont lisses avec des 
stries delicates peu apparentes. 
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La ligne femorale (fig. 39) est entióre, son arc atteint les 3 / 4 de la longueur 
du segment. Les carenes prosternales sont nettement apparentes. Le dernier 
sternite du małe (fig. 40) possede un Lord postórieur presąue droit, les poils 
sont tres courts et rares. Le dernier tergite du małe est assez long avec des apo- 
physes de base courtes et ótroites; les poils sont assez abdondants mais assez 
courts. Le dernier sternite de la femelle (fig. 41) est regulierement combo sans 
apopliyses de base marąuóes; les poils assez abondants mais courts. Le der¬ 
nier tergite de la femelle a des apopliyses de base nettement marąuóes; les 
poils sont assez abondants. 

Longueur du corps — 2 mm. 

Appareil gćnital du małe (fig. 42-45). La longueur du pónis est plus petite 
que celle des parameres. Vu de cótó, il s’amincit vers le bout et est insensible- 
ment combo. Vu du bas, il s’amincit regulierement de la base yers le bout. 
Longueur du penis de 0,15 a 0,16 mm, largeur a la base 0,06 mm-0,07 mm, 
la plus grandę largeur en dessous est de 0,15 a 0,16 mm. Les parameres sont 
larges avec des poils drus et longs. La partie de base s’allonge vers le trabes. 
Le trabes est ótroit et long. La siphon est fortement arąuó au bout en demi- 
cercle, avec un appendice torsadó. Le sac siphonal est petit. 

Appareil gónital de la femelle (fig. 46). Les plates gónitales sont larges 
avec de petites tubercules sexuelles; les poils assez abondants et longs. La 
longueur de la piąte gónitale est de 0,27 mm, sa plus grandę largeur de 0,11 mm. 
Le receptaculum seminis (fig. 47), fortement eourbó h la mi-longueur est net¬ 
tement diyisó en cornu et nodulus. 


Scymnus (Caledonus subgen. n.) angusticollis Fauv. 

Scymnus angusticollis Fauvel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 323. 

Scymnus angusticollis: Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 146. 

Eópartition: Nouyelle Calódonie. 

Matóriel etiidie: Tonghoue, Jauvier, Scymnus angusticollis Fvl., coli. et dćt. A. 
Fauvel, 1 femelle. Je designe cet exemplaire comme lectotype. 

Le corps est faiblement bombę, de formę ovale, la tete brunatre, le dis- 
que du pronotum noir aux bords bruns, le scutellum noir, les ólytres brunatres 
ayec la base, la partie antórieure des bords latóraux et la suture noires. Les 
bouts des palpes et des antennes sont plus foncós. Le dessous du corps est noir, 
les pattes brunes. 

Les antennes (fig. 48) ont 10 articles dont le dernier est presąue demi- 
rond, les deux prócódents de longueur ógale. Le troisieme segment est ógal 
aux deux suivants. La ponctuation de la tete est dissóminóe avec une nette 
microsculpture disposóe principalement pres des points sous formę de stries 
irregulieres. Les bords latóraux du pronotum sont faiblement arąuós, le bord 
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antórieur insensiblement arqnó vers l’avant. Les angles antórieurs sont arron- 
dis, formant une lćgere saillie vers l’avant. La base dii pronotum est liseree. 
La ponctuation du pronotum est assez grandę, profonde disseminee, les inter- 
dalles ótant en moyenne plus grands que le diametre des points. La surface 
ves intervalles est lisse. Le scutellum a des bords arąues. Le lisere latćral des 



Fig. 48-53. Scymnm (Caledonus subgen. n.) cmgusticollis Fauy. Fig. 48 — anten nos, fig. 
49 — ligne femorale, fig. 50 — dernier sternite de la femelle, fig. 51 — dernier torgite de la 
femelle, fig. 52 — appareil genital de la femelle, fig. 53 — receptaculum seminis. 


ólytres est tres delicat. Les tubereules humórales sont grandes et proóminentes. 
Les poils sont dorós, assez clairsemós. Jja ponctuation des ólytres est double: 
les grands points ótant plus nombreux que les petits. La ponctuation est pro¬ 
fonde et dense, les distances entre les points ótant infórieures a leur diametre. 
La surface est lisse. 

La ligne femorale (fig. 49) entiere, l’arc atteignant les 3 / 4 de la longueur 
du segment. Les carenes prosternales eonvergent vers l’avant. Le dernier ster* 
nite de la femelle (fig. 50) est assez fortement courbó, avec des poils rares et 
courts. Le dernier tergite de la femelle (fig. 51) est assez long, les poils courts 
et rares, les apophyses de base courtes. 

Longueur du eorps — 2 mm. 

Appareil genital de la femelle (fig. 52). Les plates gónitales larges avec 
de grandes tubereules sexuelles, se retrecissant fortement vers la base, au 
bord ext6rieur presąue regulierement arąue. Les poils sont assez longs et rares. 
La longueur de la piąte gónitale est de 0,27 mm, sa plus grandę largeur de 
0,11 mm. La receptaculum seminis (fig. 53) possede deux courts appendices 
au bout. 11 se retrecit nettement vers le milieu et porte a la base un court ap- 
pendice, avec des sillons nets et assez nombreux. 

Je classe l’espece Scymnus angusticollis Fauv. dans un sous-genre distinct, 
Caledonus subgen. nov. qui se diffórencie par les traits suivants: les antennes 
a 10 articles, la ligne femorale entiere, la prósence de carenes sur le prosternum. 
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Scymnus ( Diomus ) sexualis Fauv. 

Scymnus sexualis Fauyel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 323. 

Scymnus sexualis : Korsciiefsky, 1931, Col. Cat., 118: 149. 

Rćpartition: Nouvelle Caledonie. 

Matericl etudić: Nouvelle Caledonio, Noumea, Dalauney, ex coli. Fleutiaux, 25 exem 
plaires; Noumća, coli. et det. Fauyel, 1 exemplaire que je designe comme lectotypus; No 
umóa, coli. et dót. Fauvel, 1 ox., Nounića, coli. et dćt. Fauvel, 2 ex., Ile Louis, coli. et dót 
Fauyel, 1 ex. 

Une serie d’exemplaires de la collection Fleautiaux out ótó designes par des appellations 
qui n’ont pas óte publióes jusqu*ici. 

Le corps est modóróment bombó, en formę d’ovale large. Cliez le małe, 
lont le coips est noir, seule la tete, les antórieurs et le bord antórieur du pro- 
notum sont jaunatres, tandis que la premiero paire de pattes est brunatre. 
Chez la femelle le corps est noir et seuls les antennes, les tarses et les parties 
tibiales de la premiero paire de pattes sont brunatres. Les poils sont courts, 
argentćs, adhórents. Les antennes (fig. 54) sont tres courts. La longueur du 
dernier article est infórieure a sa largeur, il est presąue rógulierement arrondi 
au bout. Le troisieme article est tres long et massif, d’une longueur quelque 



Fig. 54-63. Scymnus ( Diomus) sexualis Fauv. Fig. 54 — antennes, fig. 55 — ligne fćmorale 
fig. 56 — dernier sternite du małe, fig. 57 — dernier sternite de la femelle, fig. 58-61 — 
appareil gćnital du małe, fig. 62 — appareil gćnital de la femelle, fig. 63 — receptaculuin 

seminis. 
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peu supórieure a celle des ąuatre suiyants. Les points sur la tete sont assez 
gros, peu profonds et dissemines, la surface entre les points ótant lisse. Les 
bords latóraux du pronotum sont presąue droits, avec un lisóró dćlieat. Les 
angles antórieurs sont lógerement arrondis, presąue droits et ne forment pas 
saillie vers l’avant. Les points sur le pronotum sont tres petits, semblables 
a des piąures. La surface entre les points est insensiblement strióe. Le scutel- 
lum est óąuilatóral. Les tubercules humórales sont petites, mais nettement 
accentuóes, eąuidistantes de la base et du bord latóral. Les points sur les óly- 
tres sont petits, clairsemós, peu profonds, a peine yisibles a cause de stries ir- 
rógulieres, surtout aupres des points. 

La ligne fómorale (fig. 55) est incomplete, son arc atteint presąue le bord 
antórieur et le suit parallelement, se terminant tout pres du bord latóral. Les 
carenes du prosternum conyergent vers l’avant, mais ne se rejoignent pas. Le 
dernier sternite du małe (fig. 56) est court, lógerement eourbó, avec une pube- 
scence tres courte et rare; le bord extórieur est faiblement mais yisiblement 
óchancró. Le dernier tergite du małe a des apophyses de base petites et une 
pubescence assez longue et assez drue. Le dernier sternite de la femelle (fig. 
57) est court ayec des apophyses de base petites et une pubescence assez abon- 
dante et drue. 

Longueur du corps de 1,8 a 2 mm. 

Appareil gónital du małe (fig. 58-61). Le penis est insensiblement ]>lus 
long que les parameres. Yu de cótó, il est tres large, fortement aminci au bout 
et eourbó en formę de courte pointę. Vu du bas, ses bords latóraux sont paral- 
leles. II est asymćtriąuement óchancre. Sa longueur est de 0,14 mm, sa lar- 
geur de 0,07 mm; la largeur yue du bas ótant de 0,04 mm. Les parameres 
sont arąućs et s’ólargissent progressiyement de la base yers le bout. La pube¬ 
scence est courte et tres clairsemóe. La partie de base est presąue circulaire. 
Le trabes est assez large, d’une longueur ąueląue peu inferieure a la longueur 
conjointe du pćnis et de la partie de base. La siplion est massif, arąuć au bout, 
avec un court appendice en formę de crochet. Le sac siplional est grand. 

Appareil gónital de la femelle (fig. 62). Les plates gónitales sont disposóes 
en biais avec d’assez grandes tubercules sexuelles. La pubescence est abondante 
et longue. La base des plates gónitales est tres etranglóe et allongee, formant 
un court appendice. La longueur des plates genitales est de 0,19 a 0,2 mm, 
leur plus grandę largeur de 0,07 a 0,8 mm. Le neuyieme sternite est insensi¬ 
blement allongó aux bouts. Le receptaculum seminis (fig. 63) est tres petit, 
eourbó en formę de croissant ayec ąueląues sillons a la superficie. 

Scymnus (Diomus ) caledoniensis sp. nov. 

Le corps est modórement bombę en formę d’un large oyale. II est entie- 
rement roux-brunatre. Les antennes (fig. 64) sont assez longs; le dernier article 
est rógulierement arąuó, de longuem* et de largeur ógales. Le troisieme article 
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est tres long; il ógale en longueur les ąuatre artieles suivants. Les points sur 
la tete sont petits et tres dissóminós. Des stries imprócises et irrógulieres ap- 
paraissent aux bords de ces points. La base du pronotum possede aussi un li- 
►seró dólicat. Les angles postórieurs ne sont pas arrondis, ils s’ócartent insensi- 
blement. Les angles antórieurs sont lógerement arrondis. Les points du prono- 
tum sont assez grands et denses; les intervalles etant infórieurs au diametre 
des points. Yers l’avant du pronotum, les points deyiennent quelque pen plus 





Fig. 64-72. Scymnu8 ( Biomas) caledoniensis sp. n. Fig. 64 — antermos, fig. 65 — ligne fó- 
morale, fig. 66 — dernier stornite du m^le, fig. 67 — dernier sternite de la femelle, fig. 68- 
71 — appareil gónital du m&le, fig. 72 — apparcil gónital de la femelle. 


petits et moins profonds. Les snrfaces antre les points portent une microscul- 
pture fort imprócise sous formę de petites stries qui deyiennent plus apparen- 
tes pres des points. Le scutellum est ćquilatóral. Le lisóró latóral des ólytres 
est tres dólicat. Les angles apicaux sont faiblement arrondis, presque droits. 
Les tubercules humórales sont assez grandes, faiblement marquóes. Les poils 
sont assez longs, dores. Les points des ólytres sont profonds, grands, denses; 
les bords et 1’intćrieur de ces points etant couyerts de stries irrógulieres. L’apo- 
physe du prosternum a de nettes carenes conyergentes yers Pavant, ou elles 
se rejoignent en un arc rógulier. Les ópipleures des ólytres sont ótroits et dópas- 
sent quelque peu les 2 / 3 de la longuein- des ólytres. Les deux premiers sterni- 
tes abdominaux sont partiellement adherants. La ligne fómorale (fig. 65) est 
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incomplete, elle atteint presąue le bord du segment postórieur. Elle se termine 
plus pres du bord latórał que du bord antórieur. Le dernier sternite du małe 
(fig. G6) est faiblement courbó; il est risiblement, quoique peu óchancró a la 
moitió du bord postórieur. La pubescence est clairsemee. Le dernier tergite 
du małe a des apophyses de base etroites et courtes, avec une pubescence clair¬ 
semee; le bord antórieur ótant rógulierement arquó. Le dernier sternite de la 
femelle (fig. 67) est faiblement courbó avec une pubescence tres clairsemee et 
courte. Le dernier tergite de la femelle a de petites apophyses de base, une 
pubescence assez drue et assez longue. 

Longueur du corps de 1,2 a 1,4 mm. 

Appareil gónital du małe (fig. 68-71). La longueur du penis est egale a celle 
des parameres. Vu de cótó, il est droit et s’aminnit progressivement de la base 
yers le bout. Yu de haut, il est large, aux bords latóraux arquós, le bout ótant 
insensiblement allongó. La longueur du penis est de 0,11 mm, sa largeur a la 
base de 0,04 mm et sa plus grandę largeur, vue du bas, de 0,08 mm. Les para¬ 
meres sont tres larges, sous formę d’un ovale allongó. La pubescence est tres 
courte et clairsemóe. La longueur de la partie de base est ćgale a sa largeur. 
Le trabes est ótroit, insensiblement courbó, sa longueur est plus grandę que 
la longueur conjointe du pónis et de la partie de base. Le siphon est effiló, ar- 
quó, avec un grand sac siphonal. Yoir le dessin pour la distale du siphon (fig. 71). 

Appareil gónital de la femelle (fig. 72). Les plates gónitales sont grandes, 
disposóes en biais. Leur base est retrćcie et allongóe. Les tubercules sexuelles 
sont petites, elles portent une pubescence abondante mais courte. Le neuvie- 
me sternite est tres petit. La longueur de la piąte gónitale est de 0,16 mm, 
sa plus grandę largeur 0,06 mm. Le receptaeulum seminis est tres peu sclórosó, 
sous formę d’un petit sac court. 

Holotype «Coulóe, Boulari, Mont I)oró, Nouvelle Calódonie, Delaunay» 
1 małe. Dans les collections du Musóe de Paris, il se trouvait mele a d’autres 
exemplaires classós comme Scymnus unicolor Montr. Cet holotype est con- 
servó au Musóe de Paris. 

Paratypes: Noumóa, 1 małe; Saint Louise, Nouvelle Calódonie, Montrou- 
zier, 1 femelle. Les deux exemplaires proviennent de la collection A. Fauvel 
et ótaient classós comme Scymnus unicolor Montr. lis sont conservós au Musóe 
en Belgique. 

Cette espóce, en raison de la couleur du corps uniformóment roux-bruna- 
tre, est tres semblable au Scymnus (Pullus) unicolor (Montr.). Ces deux especes 
se diffórencient facilement par la formę de la ligne fómorale qui est complete 
chez S. (P.) unicolor (Montr.), mais par contrę incomplete chez S . (U.) cale - 
doniensis sp. n. Elle se differencie de la proche espece S. (B.) s exualis Fatjy. 
par la couleur du corps qui est preque noir chez ce dernier, tandis quiil est 
roux-brunatre chez l’espece nouvellement dócrite. On releve egalement des dif- 
fórences notables dans la structure de 1’appareil gónital du małe ainsi que celui 
de la femelle. 
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Scymnus ( Scymnus ) cochereaui sp. nov. 

Le corps est modćróment bombó en formę d’un large ovaJe. II est entie- 
rement noir et seules les mandibules, les antennes et les pattes sont brunatres, 
ainsi que chez le małe, la tete et le pronotum, a la base duąuel on remarąue 
une petite tache noire. Les antennes ((fig. 73) ont une grosse massue. La longn- 
eiir du troisieme artiele est ógale a celle des deux suiyants. Le dernier article 
a presąue la formę d’un demi-cercle et l’avant dernier est plus large que long. Les 
points de la tete sont assez grands clairsemós; l’intervalle antre les points ótant 
plus grand que leur diametre. Sm* les bords de la tete, les points sont quelque 
peu plus rapproches. La surface entre les points est insensiblement strióe. Le 
bord antórieur du pronotum est droit; les bords lateraux sont faiblement ar- 
quós et portent un lisćre tres apparent. La base porte egalement un liseró. 
Les angles antórieurs sont faiblement arrondis et forment une lógere saillie 
vers l’avant. Les angles postórieurs sont insensiblement ecartós et ne sont 
pas arrondis. Les points du pronotum sont semblables a ceux de la tete, mais 
un peu moins profonds. La surface entre les points porte une microsculpture 
formóe de stries irrógulieres. Le scutellum est assez grand, allongó. Les bords 
latóraux des ólytres ont un lisóre delicat. Les tubercules himierales sont gran- 



Fig. 73-82. Scymnus ( Scymnus ) cochereaui sp. łi. Fig. 73 — antennes, fig. 74 — ligne fómo- 
rale, fig. 75 — dernier sternite du małe, fig. 76 — dernier sternite de la femelle, fig. 77-80 — 
appareil genital du małe, fig. 81 — appareil gónital de la femelle, fig. 82 — receptaculum 

seminis. 
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des, nettes, óquidistantes dii bord antórieur et du bord latóral. Les points des 
ólytres sont grands, profonds; les interralles entre les points etant plus petits 
que leur diametre. Des stries pen perceptibles et irrógulieres apparaissent aux 
bords des points. Les poils sont assez longs, raides, blanehatres. 

Les carenes du prosternum convergent nettement vers l’avant. La ligne 
femorale (fig. 74) est incomplete, son arc atteint presąue le bord postórieur. 
Le dernier sternite du małe (fig. 75) a des bouts tres aigus, le bord postórieur 
róguliórement arquó et une pubescence tres elairsemóe et courte. Le dernier 
sternite de la femelle (fig. 76) est assez fortement courbó, avec des bouts lar- 
gement arrondis. Le dernier tergite du małe a de grandes apophyses de base 
et une pubescence assez longue mais elairsemóe. Le dernier tergite de la femelle 
a des apophyses de base assez grandes, une pubescence abondante et assez 
longue. 

Longueur du corps de 2 a 2,5 mm. 

Appareil gónital du małe (fig. 77-80). La longueur du pónis est de 0,25 mm, 
sa largeur a la base (vu de cótó) 0,05 mm, la plus grandę largeur, vu d’en bas, 
etant de 0,07 mm. La longueur des parameres est de 0,2 mm, leiu* plus grandę 
largeur de 0,07 mm. La longueur du trabes est de 0,58 mm. Le pónis, vu de 
cótó, est insensiblement arquó en direction des parameres et s’amineit progres- 
sivement de la base vers le bont. Les parameres sont massifs avec une pube¬ 
scence abondante et longue. II n’y a pas de poils au bout des parameres. La 
partie de base est fortement allongóe en direction du trabes. Celui-ci est largo, 
insensiblement ólargi et óchancró au bout. Le siphon est tordu insensiblement 
en formę de S avec un petit sac siphonal. Voir le distale sur le dessin (fig. 80). 

Appareil gónital de la femelle (fig. 81). Les plates gónitales sont allongóes 
avec de grandes tubercules seexuelles, des poils longs et nombreux. La longueur 
de la piąte gónitale est de 0,37 a 0,38 mm, sa plus grandę largeur de 0,11 a 
0,13 mm. Le receptaculum seminis (fig. 82) a des sillons nets a la surface et 
fait trois plis. 

Ilolotypus: «Nouvelle Calódonie, Noumóa, Cocoter, Aout 19G8» 1 małe. 
Paratypes: 2 femelles de la nieme localitó que le holotype. Le liolotype et les 
paratypes sont conservós a 1’Institut 7oologique de 1’Acadómie Polonaise des 
Sciences de Varsovie. J’appelle cette espece, en 1’honneur de Póminent ento- 
mologiste de Nouvelle Calódonie, Monsieur de Docteur P. Cochereau. 

Cette espece par son aspect rappelle S. (Diomms) sexvalis Fauv., dont 
elle se diffórencie par la grandem du corps, la formę de la ligne fómorale ainsi 
que par 1’appareil gónital chez le małe et la femelle. 

Scymnus (Nephus) rufidorsis Fauv. 

Scymnus rufidorsis Fauyel, 1903, Rev. d’Ent., 22: 322. 

Scymnus rufidorsis : Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 148. 

Eópartition: Nouvelle Calódonie. 
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Materiel ótudió: De la collection A. Fauvel: Noumóa, Scymnus rufidorsis Fvl. Je 
dósigne cet exernplaire comme lectotype. Nouvelle Calódonie, Toucliet, Scymnus rufidorsis 
Fvl., 1 exemplaire. 

Le coi*ps est faiblement bombó en formę d’ovale allonge. La tete est jaune, 
le front insensiblement bombć. Les points sur la tete font defaut; on n’y re- 
niarąue que ce qui parait etre des traces de points. Le troi sienie article des an- 
tennes (fig. 83) est tres long, quelque peu plns court que les quatre suivants. 
Le dernier article est assez allonge, rógulierement arrondi en demi-cercle au 
bout. Le pronotum est d’un brun fonce; les bords latóraux sont presque droits, 
le bord antórieur ótant droit. La base et bords ont un lisóró dólicat. Les angles 
antóripurs sont arrondis, formant une infime saillie vers l’avant. La ponctua- 
tion du pronotum est a peine visible. La surface porte des sillons a peine mar- 
quós dans le sens de la longueur. La microsculpture a la formę de petites stries 
irrógulieres. Le scutellum est assez grand, quelque peu allonge, d’un brun noir. 
Les ólytres sont de coulour brune claire, seuls la suture et 1’angle latóral sont 
noirs. La surface des ólytres de la base jusqu’a la longueur, ainsi que les cótes 
jusqu’aux 3 / 4 de la longueur, sont d’un brun noir. Les bords latóraux, avec 
un liseró dólicat, ne sont pas releyós. Les tubercules humórales sont petites 
mais forment une nette saillie; elles sont óquidistantes de la base et du bord 
lateral. Les points sont grands mais peu profonds, disposós avec une grandę 



Fig. 83-96. Fig. 83-89 — Scymnus ( Nephus ) rufidorsis Fauv., fig. 90-96 — Scymnus ( Ne - 
phus) fauueli sp. n., fig. 83 a 90 — antennes, fig. 84-91 — ligne fómorale, fig. 85 a 92 — 
dernier sternite du małe, fig. 86-89-93-96 — appareil gónital du małe. 
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desitó, Pintervalle ótant plus petit que leur diametre. La surface entre les points 
porte une nette microsculpture sous formę de stries irrógilieres. 

Le dessous du corps est d’un brun fonce, les pattes brun clair. Le proster- 
num est sans carenes. La ligne fómorale (fig. 84) est incomplete. Le dernier 
sternite du małe (fig. 85) est faiblement courbó, les bouts ótroits, arrondis et 
replies quelque peu vers 1’interieur. La pubescence est tres courte et tres elair- 
semóe. Le dernier tergite du małe est court, avec de petits appendinces, cou verts 
de poils rares mais assez longs. 

Longueur du corps — 1,5 mm. 

Appareil gónital du małe (fig. 86-89). La longueur du penis est lógerement 
infórieure a celle des parameres. Yu de cótó, le penis est tres mince, presque 
droit; vu du bas, ses bords latóraux sont paralleles. Les parameres sont larges 
avec une pubescence clairsemóe et courte. La partie de base est allongóe en 
direction du trabes qui est ótroit et court. Le siphon est a peine arque avec 
un sac siphonal allongó. Yoir dessin (fig. 89) pour le distale du siphon. Longueur 
du penis 0,11 mm, largeur a la base 0,03 mm, largeur d’en bas 0,05 mm. 


Scymnus ( Nephus ) faureli sp. nov. 

Le corps est faiblement bombó en formę d’un large ovale, il est brunatre. 
Seuls le scutellum, les bords et la suture des ólytres sont noirs. La tete et les 
angles antórieurs du j>ronotum sont jaunatres. Les antennes (fig. 90) sont courts 
avec le dernier article du bout sectionnó presque droit. Le troisieme article 
est plus long que les trois suivants. Les deux avant-derniers articles sont plus 
larges que longs, le huitieme ótant tres com*t. Les points sur la tete sont tres 
petits, peu profonds et dissóminós; la surface entre les points ćtant lisse. Les 
bords latóraux du pronotum sont faiblement arąuóes, l’antórieur est presąue 
droit. Les angles antórieurs sont arrondis et forment une lógere saillie vers 
l’avant. La base du pronotum est liseree. Les points du pronotum sont tres 
petits et ont 1’apparence de piqures dólicates. La surface entre les points est 
lisse. Le scutellum est óquilatóral. Le liseró des elytres est tres dólicat. Les 
tubercules humórales sont tres faiblement marąuóes. Les poils sont courts, 
adherants dorós. Les points des ólytres sont peu profonds, petits et dissóminós. 
La surface entre les points porte de rare striures imprócises. 

Le dessous du corps est d’un brun sombre. les pattes d’un brun sombre, 
les pattes d’un brun clair. Les carenes font dófaut sur le prosternum. La ligne 
fómorale (fig. 91) est incomplete et atteint presąue le bord posterieur. La fin 
de la ligne fómorale est situóe pres du bord latóral. Le dernier sternite abdo- 
minal du małe (fig. 92), avec le bord postórieur insensiblement incurvó, a une 
pubescence tres courte et clairsemóe. Le dernier tergite du małe, aux apophyses 
de base terminóes presąue en pointę, petites, a une pubescence assez longue 
et assez abondante. 
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Longueur clu corps — 1,4 mm. 

Appareil gónital clu małe (fig. 93-96). L’appareil genital est tres petit et 
massif. Le pćnis, vu de cóte, est droit, assez large, s’amincissant progressive- 
ment de la base vers le bout. Yu du haut, il est lógerement óchancró asymć- 
triąuement du cótó droit. La longueur du penis est de 0,07 mm, sa largeur 
a la base de 0,03 mm. Les parameres sont tres larges et une courte pubescence. 
La partie de base est tres grandę. Le trabes est droit, il est plus long que le 
penis et la partie de base conjointement. Le siphon est long, mince, courbe 
presąue en clem-cercle avec un petit sac siphonal. Voir dessin (fig. 96) pour 
le distale du siphon. 

Holotypus: «Noumea, Scymnus sp. n., coli. et dót. A. Fauvel» 1 małe. 
Le holotype est conseryó a 1’Institut Koyal des Sciences Naturelles de Belgi- 
que. 

Cette espece par son aspect est proche du 8. ( Nephus) rufidorsis Fatjv. 
dont il se distingue par la teinte et la ponctuation des elytres, ainsi que par 
sla structuie de 1’appareil genital du małe. 


Cryptolaemus montrouzieri Muls. 

Cryptolaemus Montrouzieri Mulsant, 1835, Ann. Soc. Linn. Lyon 1: 268. 

Epilachna Montrouzieri : Fauvel, 1862, Not. d’Ent., 1: 57. 

Epilachna Montrouzieri: Fauvel, 1867, Not. d’Ent., 3: 209. 

Cryptolaemus Montrouzieri : Fauvel, 1903, Rev. Ent., 22: 324. 

Cryptolaemus Montrouzieri : Korschefsky, 1931, Col. Cat., 118: 169. 

Cryptolaemus montrouzieri: Bielawski, 1961, Niponius, 1 (13): 2. 

Bópartition: Australie, Tasmanie, Nouvelle Zólande, Nouvelle Calódonie, 
II a ótó introduit en Californie, Amórique Centrale, Afi ł ique du Sud, Egypte, 
Algórie, Espagne, France móriclionale, Italie, Java et les Ileś HaAvaii. 

Materie! ótudió: Nouvelle Calódonie, Noumóa, Septembre 1966, leg. P. Cochereau, 
4 ex.; Nouyelle Calśdonie, Nouinóa, Delaunay, coli. Fleutiaux, 1 ex.; Nouvello Caledonie, 
Noumóa, coli. et dót. A. Fauvel, 10 ex. 

Etant donnó son importance 6conomique, la morphologie de cette espćce 
est assez connue. 

Tous les exemplaires ótudiós ont presciue la nieme teinte. Dans la majorite 
des cas, le pronotum et le bout des elytres sont de couleur orange sombre; 
seuls deux exemplaires ont une coulem ł jaunatre. Le dernier sternite de la 
femelle (fig. 97) est assez long mais court, il est tres faiblement courbó, avec 
une pubescence tres clairsemće et courte. Le dernier tergite de la femelle (fig. 
98) est long, avec d’assez longues apophyses de base et une pubescence tres 
courte et tres clairsemóe. 

Appareil gónital de la femelle (fig. 99). Les plates gćnitales sont tres etroi- 
tes et se retrćcissent fortement vers la base et les bouts. Les tubercules sexuel- 
les sont tres petites, la pubescence tres courte formóe de poils isolós. La longueur 
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Fig. 97-100. Cryptolaemus montrouzieri Muls. Fig. 97 — dernier sternite do la femelle, 
fig. 98 — dernier tergite de la femelle, fig. 99 — appareil genital de la femelle, fig. 100 — 

receptaculum seminis. 

de la piąte genitale est de 0,86 mm, sa plus grandę largeur 0,15 mm. Le recep 
taculum seminis (fig. 100) est grand avec un nodulus fortement allonge, un 
cornu courbó avec de nombreux sillons et deux plis. 


Sticholołis ruficeps Ws. 

Sticholotis ruficeps Weise, 1902, Term. Fliz., 25: 511. 

Sticholotis ruficeps : Bielawski, 1960, Ann. Zool., 18: 449. 

Kópartition: Malacca, Nouyelle Caledonie. 

Matóriel etudió: Nouvolle Caledonie, Noumóa, Aout 1966, leg. P. Cociiereau, 2 exem- 
plaires. 

Cette espece n’ótait connue jusqu’a prósent qu’a Malacca. Sa dćcouverte 
en Nouvelle Caledonie ótend la repartition de cette espece a la rógion austra- 
lienne. Les exemplaires ótudiós ont ótó compares avec les exemplaires-tj r pes, 
dont ils ne se differencient en rien. Ils sont ógalement conformes avec la rede- 
scription que j’en ai donnę (Bielawski, 1960). 

La tete est jaune. Le pronotum a des bords jaunes. II y a deux taches sur 
chaque ćlytre, la tache antórieure atteignant la base. Les bords lateraux des 
elytres sont clairs. 


Instytut Zoologiczny PAN 
Warszawa, ul. Wilcza 64 
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STRESZCZENIE 

[Tytuł: Rhyzobiini , Stethorini , Scymnini i Pharini ( Coleopłera , Coccinellidae) 
Nowej Kaledonii] 

Autor omawia 14 gatimków należących do czterech plemion, spośród któ¬ 
rych 4 gatunki są nowe dla nauki, a mianowicie Rhyzobius nigrovatus sp. n., 
Scymnus ( Diomus) caledoniensis sp. n., Scymnus (Scymnus) cochereaui sp. n. 
i Scymnus (Nephus) fauveli sp. n. Autor ustanawia w obrębie rodzaju Scymnus 
Kugel. nowy podrodzaj Caledonus subgen. n. 


PE3HDME 

[3arnaBne: Rhyzobiini , Stethorini , Scymnini h Pharini ( Coleoptera , Coccinellidae) H3 Hoboh 
KajieAOHHH] 

Abtop paccMaTpnBaeT 14 bh/job Coccinellidae npnHa,a.jie>KamHx k 4 TpHÓaM. Me- 
Tbipe BH^a onncbiBaioTCH BnepBbie. 3to: Rhyzobius nigrovatus sp. n., Scymnus ( Diomus ) 
caledoniensis sp. n., Scymnus (Scymnus) cochereaui sp. n., h Scymnus (Nephus) fauveli 
sp. n. BbifleJiaeTca b po,ae Scymnus Kugel. noBbiw no^poA Caledonus subgen. n. 
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